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Date: 27-09-2022 Health Bulletin Time: 6:00 PM 
CUM cua FR DN ANM 
A Positive Today: 10 XUI Recovered Today: 17 
4X Death Today: 00 A] Active Cases: 123 
SY Sample Positivity today: 0.32% R% Recovery Percentage: 95.94% 
1. Total cumulative Positive COVID-19 detected since 01.01.2022: 104075 
2. Total Number (%) of COVID-19 Patients Treated/ Cured since 01.01.2022: 99850 (95.94%) 
3. Total Number (96) of COVID-19 patients migrated out of state since 01.01.2022: 3769 (3.62%) 
4. Total Number (96) of COVID-19 Deaths since 01.01.2022: 333 (0.31%) 
5. Number of samples found negative for COVID-19 today: 1150 
6. Total number of samples sent for COVID-19 testing today: 1078 
7. Total number of cumulative samples found negative since 01.01.2022: 1526886 


AGAINST 


०६४९८६ हम डेंगू से बच सकते हैं 
डेंगू से बचाव में ही है समझदारी! 


रा हाली सायधानी बरत कर 


मच्छर रोधी कीम का प्रयोग करे 
उसमें अन्डे न दे पाये 


शि 


डेंगू से बचने के लिये घर व कार्य क्षेत्र की 


दिन में भी मच्छर के पानी न होनें दें जमा खिडकियों व दरवाजों 
काटने से बचें bid नळ्या. को जालीदार रखें 
खुले हुये अंगों पर और आमस पास.. ताकि डेंगू मच्छर प्रवेश 
ताकि डेंगू मच्छर n 
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VID-19 


C 
Uttarakhand State Control Room 


Integrated Disease Surveillance Programme 
Directorate of Medical Health & Family Welfare, Uttarakhand, Dehradun 
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घर प॒र गाकृर 


नता 


ऐसे लोग अपने बारे में जिले के कोविड कन्ट्रोल रूम में सूचित करें, 
ताकि उन्हें घर पर जाकर टीकाकरण किया जा सके । 
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Detailed Status of Sample Tested 


ti Negative s Positive 
Negative : Positive ti 
Cumulative " Cumulative 
in last 24 n in last 24 s 
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Details of Districts having Positive COVID-19 Cases 


Almora 4902 4464 4 4 430 
Bageshwar 2161 2056 | 0 | | o | 105 
Chamoli 3366 3230 3 3 130 
Champawat 1993 1963 1 2 27 
Dehradun 38863 38145 45 210 463 
Haridwar 14062 13774 11 32 245 
Nainital 13457 13329 40 33 55 
Pauri Garhwal 5592 4535 1 21 1035 
Pithoragarh 2753 2595 | 0 | 4 154 
Rudraprayag 3058 2908 । 8 | 2 140 
Tehri Garhwal 2623 2159 1 | 8 | 455 
U.S. Nagar 9326 8971 5 | 8 | 342 
Uttarkashi 1919 1721 4 E oo NENN 188 
Total 104075 99850 123 333 3769 
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“>> शापको'विला है im 0) 
आजादीका 
"sess आुरक्षा कवच 


12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 
लाभार्थियों को 
पहली व दूसरी डोज वथा 
18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के 
सभी व्यक्तियों को 
नि:शुल्क बूस्टर डोज 
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COVID-19 Vaccination 


27th September 2022 


ॐ Sessions Held Today: 818 
* Number of Beneficiaries Vaccinated Today: 13280 
* Total Number of Beneficiaries Partially Vaccinated: 9107114 
* Total Number of Beneficiaries Fully Vaccinated: 8687155 
ऊ Total Number of Beneficiaries Given Precaution Dose: 2008431 
Details of Beneficiaries Vaccinated in Uttarakhand 
Citizens Health Care Worker Front Line Worker p d. 
Cumulative 
- , 12-14 12-14 15-17 15-17 s n s " Precaution 1st 
giis v Yrs | veas ist | years e | 2ndboso | Doss un oks m xo caca a a 
fei ane Dese Am Dose Coverage | Coverage | Coverage | Coverage | Coverage | Coverage Gereg ar Bose 
Dose Dose Coverage | Coverage Dose 
| Almora | 20663 14879 29428 24315 384918 359440 6025 6035 9961 9769 91397 65 213 
Bageshwar 10467 9002 14153 13345 186463 173396 2515 2522 2323 2403 57937 16 | 96 | 
Chamoli 15250 15189 19751 19697 275405 273037 3988 4025 6494 6641 107288 5 2039 
Champawat 11014 9348 13558 13198 185591 175555 2257 2324 7594 7602 45202 16 232 
Dehradun 73255 52088 104466 84389 1585218 | 1498251 37251 36757 30677 31356 416340 487 2758 
| Haridwar | 76073 42166 84141 54777 1524766 | 1474405 17797 17677 48487 48507 349777 220 1429 
| Nainital | 43204 33126 53691 44138 760772 745375 14196 14016 20121 20257 198022 50 820 
| Pauri | 22864 17918 32762 31117 456628 440207 7927 7954 7109 7209 135762 6 528 
Pithoragarh 16567 12812 23849 21191 328964 320807 4097 4115 8325 8426 67038 15 398 
Rudraprayag 9194 7344 12651 11248 174831 161353 2466 2458 2692 2715 53801 39 | 990 | 
Tehri 23836 22320 31376 30765 402406 371977 6254 6320 4932 5058 130693 27 543 
| US Nagar | Nagar 63026 54109 93800 91254 1363214 | 1396847 12509 12639 34817 34108 249933 197 1421 
| Uttarkashi | 13630 11336 18325 16961 237663 228974 3463 3490 5004 5116 105241 59 611 


Total 


399043 | 301637 | 531951 | 456395 | 7866839 | 7619624 | 120745 | 120332 | 188536 | 189167 | 2008431 | 1202 | 12078 


